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കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ TDKM/ 2013 - 14/ 1305. 

2014 ഫെബ്രുവരി 21. 

തോന്നുന്ന ഏതു സമയത്തും പ്രവേശിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള 
- എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി 

- വിവരം ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003 സെക്ഷൻ 
ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കോതമംഗലം 66 കെ . വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 

164, 185 ( 2), ( എ ), ( ബി ) വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട 
മുതൽ ഇടമലയാർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വരെ നിലവിലുള്ള 

എല്ലാവരേയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
66 കെ . വി . പ്രസരണ ലൈൻ ഉദ്ദേശം 23 കിലോമീറ്റർ 
110 കെ . വി. പ്രസരണ ലൈനുകൾ ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ 

ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ഭാഗമായുള്ള സർവ്വേ, പരിശോധന, നിർമ്മാണം എന്നിവയുമായി 

കോതമംഗലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നടത്തുവാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ് 
ലിമിറ്റഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും ജീവ നക്കാരും അവർ 
താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നവരും കോതമംഗലം, ഇരമല്ലൂർ, 
തൃക്കാരിയൂർ, പിണ്ടിമ ന , കുട്ടമ്പുഴ എന്നീ വില്ലേജുകളി 
ലൂടെയുള്ള പ്രസ്തുത ലൈൻ റൂട്ടിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും 
അവരുടെഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് 


